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  الفتاوى والفوائد العلمية في تفسير القرآن

  لماذا لم يُجمع المصحف كاملا في عهد النبيﷺ  ؟

  يوسف الشبل


  
  لماذا لم يجمع المصحف كاملا في عهد النبي؟ ما جمع في عهد النبي؟ لان اول من جمعه الصديق رضي الله عنه. لماذا لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
  -
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  نقول لعدة اسباب اشهرها اشهرها ان القرآن لم يكتمل ما كان النبي يعلم ولا كان الصحابة يعلمون ان القرآن قد اكتمل كان ينزل حتى الى اخر لحظة ينزل يعني يعني قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله هي اخر اية
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  متى نزلت نزلت قبل وفاة النبي تسع ليالي ما كانوا يعلمون متى ينتهي المصحف. هذا امر. الامر الثاني كان المصحف او القرآن يطرأ عليه شيء من النسخ وتنسخ ايات كثيرة
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  حتى قال حتى قال ابي بن كعب قال ان سورة الاحزاب كانت تعدل سورة البقرة معروف الاحزاب نيف وسبعين اية سورة البقرة مئتين وستة وثمانين ولا يزال فيها النسخ لا يزال حتى قيل ايضا سورة التوبة كانت تعدل سورة البقرة فلا يزال النسخ فيها
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  السبب الله اعلم انه لم يكتم القرآن ولان القرآن يطرأ عليه النسخ ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم علموا ان القرآن اكتمل وانه لا يطرأ عليه نسخ لانه ليس ليس هناك نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
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  ولذلك لذلك جمع وكان اول من جمع القرآن كاملا مرتب الايات والسور على ما هو موجود الان اول من قام بذلك هو الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
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      00:01:15
    
  



  ولما وقعت الوقائع الحروب المرتدة المرتدين قتل عدد كبير من الصحابة الذين كانوا يحفظون القرآن يعني مر الصحابة رضي الله عنهم الى ان يجمعوا القرآن في مصحف واحد كان اول من جمع القرآن في مصحف واحد
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  هو هو ابو بكر رضي الله عنه. طيب
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